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CIRCOLARI 


MINISTERO DEL TESORO 


CIRCOLARE 5 giugno 1997, n. 43. 


Relazione al conto annuale delle aziende sanitarie. Anno 1997. Attuazione del titolo V del decreto legislativo n. 29/1993 
(art. 65, comma 2). 


Ai direttori delle aziende santtarie locali ed ospedahere, 


Ai revisori dei conti presso le aziende sanitarie localit e le 
aziende ospedaliere, 


Al Munistero della sanità, 
Aghi assessorati regionali alla sanità; 


Alle «interfaccia RGS» presso gl assessorati regionali alla 
sanità, 


Alle ragionerie provmciali dello Stato 


La rilevazione della relazione al conto annuale degli enti del Servizio sanitario nazionale va inquadrata, come è 
noto, nel complesso dell’analisi dei risultati gestionali richiesti a tutti i comparti del pubblico impiego. Uno degli 
obiettivi connessi con l’attuazione del titolo V del decreto legislativo n. 29/1993, inoltre, è la semplificazione delle 
procedure nella cui direzione lo scrivente ha attivato l’integrazione delle proprie attività in materia con quelle del 
Ministero della sanità, come risulta dall’allegata convenzione. 


Nello stesso tempo si sta procedendo, attraverso un apposito gruppo di lavoro istituito nell’ambito della Con- 
ferenza Stato-regioni, alla definizione, a partire dai dati relativi al 1998, di modifiche alla rilevazione che tengano 
conto anche delle esigenze conoscitive e gestionali delle simgole realtà regionali, con le quali dovrà essere attivata 
un’efficiente attività coordinata. 


Anche per l’anno 1997 si conferma, salvo alcune modifiche, la rilevazione 1996 (circolare n. 34 del 18 aprile 
1996); i risultati che si desumeranno forniranno ulteriori elementi di valutazione utili per migliorare la stessa rileva- 
zione 1998. Si confida, comunque, che codeste Amministrazioni abbiano effettuato, in questi primi anni di speri- 
mentazione, gli opportuni interventi organizzativi atti a realizzare i predetti strumenti gestionali che rappresentano 
un valido supporto informativo per migliorare ia gestione del personale. A tale scopo la Ragioneria generale dello 
Stato sta predisponendo alcune elaborazioni sui dati acquisiti per il 1996, che saranno rese disponibili a tutte le 
aziende sanitarie per effettuare i confronti e le analisi ritenute opportune. 


Sotto il profilo operativo si precisa che l’acquisizione dei dati avverrà attraverso il sistema informativo del 
Ministero della sanità, che provvederà ad apportare le opportune integrazioni. 


Nella convenzione con il Ministero della sanità sono riportati gli allegati relativi ai dati richiesti per la rela- 
zione al conto annuale secondo la seguente distinzione: 


allegato 1: Risultati conseguiti e strutture disponibili (tale allegato contiene i dati già compresi nei flussi 
informativi di cui al decreto ministeriale della sanità del 23 dicembre 1996 e non deve essere com- 
pilato dall'azienda sanitaria); 


allegato 2: Rilevazione attività; 
allegato 3: Risultati conseguiti e strutture disponibili; 


Gli allegati 2 e 3 devono essere compilati a cura dell'azienda sanitaria ed acquisiti tramite il sistema 
informativo del Ministero della samtà. 


Istruzioni e glossario. 


Si raccomanda, infine, l'acquisizione dei dati nel sistema informativo del Ministero della sanità entro il mese di 
febbraio, con esclusione dei dati di cui all'allegato 1 per 1 quali può essere stata prevista una data diversa. 


Si ringrazia per la collaborazione. 


p. Il Ministro: PENNACCHI 
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Protocollo d'intesa tra i sistemi informativi 
della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della sanità 


PREMESSA 


Il presente documento costituisce il protocollo di colloquio tra i sistemi informativi del Ministero del tesoro - 
Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della sanità per lo scambio delle informazioni riguardanti i flussi 
informativi sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. 


Considerato: 


che il Ministero della sanità in applicazione di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 17 maggio 1984 e successive modificazioni ed integrazioni, ha realizzato un sistema informativo sulle atti- 
vità gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; 


che il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in applicazione di quanto disposto dall’art. 65, 
comma 2, nonché dall'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modificazioni 
ed integrazioni, ha avviato una rilevazione finalizzata alla predisposizione della relazione sulla gestione del perso- 
nale allegata al «conto annuale», che prevede tra l’altro l’utilizzazione di dati provenienti dalle umtà sanitarie locali 
e dalle aziende ospedaliere; 


che già con la rilevazione dei flussi informativi del 1995 si è pervenuti ad una collaborazione tra le due 
Amministrazioni; 


che il sistema informativo del Ministero della sanità è già dotato di un sistema di rete che collega le regioni, 
le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere; 


Vista l’istanza presentata dal gruppo tecnico della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 dicembre 1996, nella quale si auspica l’unificazione 
di tutti i flussi informativi richiesti dalle Amministrazioni centrali; 


È sottoscritto il seguente accordo: 


1. Il Ministero della sanità mette a disposizione del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato le 
informazioni (allegato 1) provementi dalle umità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere o comunque presenu 
nel proprio sistema informativo. 


2. Il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, visto l’interesse manifestato dal Ministero della 
sanità a ricevere ed utilizzare le informazioni riguardanti la rilevazione del personale del Servizio sanitario nazio- 
nale suddiviso per livelli di assistenza, già in atto presso il sistema informativo RGS (allegato 2), dà mandato al 
Ministero della sanità, che accetta, di provvedere alla rilevazione, a partire dal 1997, anche di tale flusso informa- 
tivo. 


3. Si conviene, inoltre, che le informazioni non comprese nel primo e nel secondo punto del presente 
accordo, ma di interesse del Mimistero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato (allegato 3), verranno rilevate 
ugualmente tramite il sistema di rete del sistema informativo del Ministero della sanità. 


4. Tenuto conto delle proposte che verranno formulate dal gruppo di lavoro tecnico, costituito apposita- 
mente dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome con il compito 
di avviare con urgenza il processo di integrazione di tutti i flussi informativi di rilevanza samitaria, a partire dal 
1998 si provvederà ad unificare anche le rilevazioni riguardanti il personale del Servizio sanitario nazionale per 
qualifica e livello. 


. ._ 5. Tenuto conto della necessità di comune interesse di analisi dei dati acquisiti, il Ministero del tesoro ed il 
Ministero della sanità st impegnano a sviluppare approfondimenti su specifiche tematiche. 


Gli allegati 1, 2 e 3, comprendenti gli elenchi dei dati di cui trattasi, 1 tempi e le modalità di trasmissione, sono 
parti integranti del presente accordo. 


Roma, 22 aprile 1997 


p. Il Ministero del tesoro 
Ragioneria generale dello Stato 
Il ragioniere generale dello Stato. 
MonoRcHIO 


p. Il Ministero della sanità 
Dipartimento per la programmazione samtaria 
i airettore generale. 
FALCITELLI 


ALLEGATO 1 


RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


DATI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL 
MINISTERO DELLA SANITÀ 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


DATI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 


DATI DI CONTESTO TABELLA 0 


DESCRIZIONE DATO CODICE 


Superficie 
Popolazione residente complessiva (maschi) 
Popolazione residente complessiva (femmine) 
Popolazione residente di età 0 - 13 anni 
Popolazione residente di età 14 - 64 anni 
Popolazione residente di età 65 anni e oltre 
Numero di nati vivi 
Numero di marti 
Numero di immigrati 
Numero di emigrati 
Numero di esercizi commerciali 
Numero di esercizi pubblici 
Numero di industrie insalubri 
Popolazione assistibile (maschi) 
Popolazione assistibile (femmine) 
Popolazione assistibile di età 0 - 13 anni 
Popolazione assistibile di età 14 - 64 anni 
Popolazione assistibile di età 65 anni e oltre 
Numero di stabilimenti per la produzione degli alimenti di origine animale 


Numero di comuni 


Numero di impianti per l'acquacultura 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


DATI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 


O 
A x lo e LLETTIVA IN AMBIENTE D TABELLA 2A 


DESCRIZIONE DATO CODICE 


Numero di campionamenti effettuati sulle acque di consumo umano U1SCO7o 


Numero di indagini epidemiologiche effettuate in seguito a riscontro di malattie infettive U1SC150 


Numero di pareri espressi per autorizzazioni nel campa dell'edilizia civile U1SC470 
Numero di campionamenti previsti sulle acque di balneazione U15C300 
Numero di campionamenti effettuati sulle acque di balneazione U1SC310 
Numero di aziende In cui sono stati effettuati interventi di vigilanza e di Polizia Giudiziaria U1SC335 
Numero di Indagini effettuate per infortuni sul lavoro U1SC400 


Numero di lavoratori controllati o comunque esaminati per accertamenti 0 certificazioni U1SC425 
sanitarie 


Numero di indagini effettuate «ui lavoratori esposti ner malattie professtonali U1SC430 


Numero di laboratoni autorizzati ad effettuare esperimenti sugli animali U1SC610 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


DATI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 


ASSISTENZA SANITARIA DI BASE TABELLA 2B 
DESCRIZIONE DATO CODICE 
Numero di punti di guardia medica U2SB010 
Numero di ore di apertura del servizio di guardia medica U28B020 
Numero di visite effettuate dalla guardia medica U25B040 


Numero di ricoveri prescritti dalla guardia medica U2SB050 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


DATI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 


DESCRIZIONE DATO CODICE 


Numero di consultori materno-infantili U3ST010 


Numero medio di ore giornaliere di apertura dei consultori materno-infantili U3ST020 


Numero di utenti dei S.E.R.T 
Numero di prestazoni effettuate presso 1 S.E.R.T. 
Numero di poliambulatori a gestione diretta | U3S7210 

Numero medio di ore di apertura Pane del laboratori diagnostici territoriali 
Numero di analisi effettuate presso i laboratori diagnostici convenzionati 


Numero degli ambulatori di radiologia U3ST382 


Numero degli ambulatori di radiotogia ospedalieri che forniscono assistenza di tipo 


terntoriale U3ST387 


dt 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


DATI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 


DRITORIA 


DESCRIZIONE DATO CODICE 


Numero medio di ore di apertura giornaliera degli ambulatori di radiologia terntoriali U3ST395 


Numero di prestazioni per esterni effettuate presso gli ambulatori di radiologia ternitoriali U3ST410 
Numero di ambulatori di fisiokinesiterapia e di riabilitazione U35T430 
Numero di ambulatori di fisiokinesiterapia e di riabilitazione ospedalieri che forniscono 
: ; U3ST435 
assistenza di tipo territoriale 
Numero medio di ore di apertura giornaliera degli ambulatori di fisiokinesiterapia e di 
; È U3ST440 
riabilitazione territoriali 
Numero di prestazioni per esterni effettuate presso gli ambulatori di fisiokmesiterapia e di 
ea 5 U3ST460 
riabilitazione territoriali 
Numero di ambulatori di ostetricia e ginecologia U3ST480 
Numero di ambulatori di ostetricia e ginecologia ospedalien che forniscono assistenza di 
U3ST485 
tipo territoriale 
Numero medio di ore di apertura degli ambulatori di ostetricia e ginecologia territoriali U3ST490 


Numero di prestazioni per esterni effettuate presso gli ambulatori di ostetricia e 
3 Nd U3ST510 
ginecologia territoriali 


Numero di prestazioni effettuate presso gli ambulatori di diagnostica strumentale 
; U3ST580 
convenzionata 


Numera di utenti che hanno usufruito dell'assistenza nabilitatva semiresidenziale U3ST640 
Numero di giornate di assistenza riabilitativa semiresidenziale effettuate U3STE50 


Numero di prestazioni effettuate presso gli ambulatori per assistenza riabilitativa U3ST660 
ambulatoriale 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


DATI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 


ASSISTENZA OSPEDALIERA TABELLA 2D 


DESCRIZIONE DATO CODICE 


Numero di ospedali a gestione diretta U405010 


Numero di posti letti presso gli ospedali a gestione diretta per specialità di base 
Numero di giorni di degenza presso gli ospedali a gestione diretta per specralità di base 
e as posti fettt presso gli ospedali a gestione diretta per specialità a media 


Numero di giorni di degenza presso gli ospedali a gestione diretta per specialità a media U408080 
assistenza 


Numero di posti lett presso gli ospedali a gesttone diretta per specialità ad elevata U409090 
assistenza 


U405S100 


U4OSs110 


Numero di ricoveri effettuati presso gli ospedali a gestione diretta 


Numero di dimissioni dagli ospedali a gestione diretta 


Numero di giorni di degenza presso gli ospedali a gestione diretta per specialità ad 
elevata assistenza 


Numero di posti letti presso gli ospedali a gestione diretta per terapia intensiva e 
subintensiva 


Numero di giorni di degenza presso gli ospedali a gestione diretta per terapia intensiva e 
U405120 
subintensiva 


Numero di case di cura private convenzionate 
Numero di posti letto presso le case di cura private convenzionate 
Numero totale di giorni di degenza presso le case di cura private convenzionate 
Numero dì? ricoveri effettuati presso le case di cura private convenzionate 
Numero di posti letto in regime di day hospital 
Numero di giorni di presenza tn regime di day hospital 
Numero di cicli di prestazioni effettuate in regime di day hospital 
Numero medio di persone presenti in regime di day hospital 
Numero di sale operatorie 
Numero di ore di attività delle sale operatorie 


U405290 


Numero di interventi chirurgici effettuati 


| Numero medio di giorni di degenza pre-operatoria U405300 


SITR, gelo 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


DATI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 


ASSISTENZA OSPEDALIERA TABELLA 2D 


DESCRIZIONE DATO CODICE 


Numero medio di giorni di degenza post-operatoria U4085305 


Numero di dimissioni di pazienti dal reparti chirurgici senza intervento 
Numero di punti di pronto soccorso 
Numero di prestazioni di pronto soccorso effettuate 
Numero di accessi al pronto soccorso che hanno determinato ricovero 
Numero di ambulatori specialistici ospedalieri 
Numero medio di ore di apertura giornaliera degli ambulatori specialistici ospedalieri 
Numero di laboratori diagnostici ospedalien 
Numero medio di ore di apertura giornaliera del laboratori diagnostici ospedalieri 
Numero di analisi per interni effettuate presso | jaboraton diagnostici ospedalieri 
Numero degli ambulatori ospedalieri di radiologia 
Numero medio di ore di apertura gie valiera degli ambulatori ospedalieri di radiologia 
Numero di prestazioni per interni effettuate presso gli ambulatori ospedalieri di radiologia 
Numero di ambulaton ospedalieri di fistokinesiterapia e di nabilitazione 


Numero medio di ore di apertura giornaliera degli ambulatori ospedalieri di 
. î U40S510 
fisiokinestterapia e di riabilitazione 


Numero di ambulatori ospedalieri di ostetricia e ginecologia U40S550 


Numero medio di ore di apertura giornaliera degli ambulaton ospedalieri di ostetricia e U408560 
ginecologia 


L= 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


DATI ACQUISITI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLA SANITA' 


TABELLA 2E 


A LU) ì NGO LU N AE À 
DESCRIZIONE DATO CODICE 


Numero di strutture residenziali per non autosufficienti e lungodegenti cronici a gesttone 
dnaia USSR010 


Numero di utenti inseriti presso le strutture residenziali per non autosufficienti e 
USSR030 
lungodegenti cronici a gestione diretta 
Numero di posti letto presso ie strutture residenziali per non autosufficienti e lungodegenti 
; ; USSR040 
cronici a gestione diretta 
Numero di giorni di degenza présso le strutture residenziali per non autosufficienti e 
25 3 USSROSD 
lungodegenti cronici a gestione diretta 
Numero di utenti in lista di attesa per l'inserimento presso le strutture residenziali per non 
USSRO60 
auto- sufficienti e lungodegenti cronici a gestione diretta 
Numero di utenti dimessi dalle strutture residenziah per non autosufficienti e lungo 
USSR070 
degenti cronici a gestione diretta 


Numero di comunità terapeutiche per tossicodipendenti a gestione diretta USSRO080 


Numero di utenti inseriti presso le comunità terapeutiche per tossicodipendenti a gestione 
desta USSR100 


Nemera di posti letto presso comunità terapeutiche per tossicodipendenti a gestione USSR110 


Numero di giorni di degenza presso le comunità terapeutiche per tossicodipendenti a 

USSR120 
gestione diretta 
Numero di utenti in lista di attesa per l'inserimento presso le comunità terapeutiche per 

7 USSR130 

tossicodipendenti a gestione diretta 
Numero di utenti che hanno completato il programma dimessi dalle comunità terapeutiche 

USSR135 
per tossicodipendenti a gestione diretta 
Numero di utenti che non hanno completato ti programma dimessi dalle comunità 

USSR145 
terapeutiche per tossicodipendenti a gestrone diretta 
Numero di strutture residenziali per non autosufficienti e lungodegenti cronici e 

USSR150 
tossicodipendenti convenzionate 
Numero di posti letto presso 1 punti di assistenza residenziale convenzionati US5SR160 
Numero di giorni di degenza presso 1 punti di assistenza residenziale convenzionati USSR170 


ALLEGATO 2 


TABELLE DI RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ 


DA ACQUISIRE TRAMITE LA STAZIONE DI LAVORO DEL 
MINISTERO DELLA SANITÀ 
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TABELLE DI RILEVAZIONE DEI RISULTATI 
CONSEGUITI E DELLE STRUTTURE DISPONIBILI 


DA ACQUISIRE TRAMITE LA STAZIONE DI LAVORO DEL 
MINISTERO DELLA SANITÀ 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


Azienda Sanitaria / Ospedaliera: 
Denominazione: 
Codice Regione: 
Codice Azienda: 


Anno: 


DATI DI CONTESTO TABELLA 0 


DESCRIZIONE DATO CODICE VALORE 


Popolazione assistibile non autosufficiente U0DS200 


Numero di allevamenti e stabilimenti fornitori degli animali da esperimento U0DS260 i 
Numero di canili e rifugi per la popolazione canina e felina U0DS270 (e 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


Azienda Sanitaria / Ospedaliera: 


Denominazione: 
Codice Regione: 
Codice Azienda: 


Anno: 


ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI TABELLA 2A 


A DI LAVORO 
DESCRIZIONE DATO CODICE VALORE 
Numero di paren forniti per il rilascio 0 il rinnovo di autorizzazioni all'apertura di esercizi U18C020 


pubblici e commerciali 


Numero di sopralluoghi e di campionamenti effettuati sugli esercizi pubblici e commerciali U1SC040 Foe 


Numero di provvedimenti amministrativi e giudiziari di igiene pubblica U1SC050 REN 
Numero di provvedimenti amministrativi e giuridici per inquinamento delle acque di U1sC080 
consumo umano 

Numero di sopralluoghi effettuati per vigilanza decessi U1SC090 
Numero di certificazioni di decesso rilasciate con e senza sopralluoghi U1SC100 BE: 
Numero di vaccinazioni registrate U1SC110 NECA 
Numero di vaccinazioni effettuate U18C120 Sn 
Numero di notifiche di malattie infettive U1SC130 i 
Nurnero di sopralluoghi di vigilanza effettuati per l'igiene dell'abitato U1SC190 Asse 


Numero di interventi di igiene urbana veterinana U1SC195 es 


Numero di campionamenti effettuati sugli scarichi Industriali e/o civili U1SC240 


Numero di pareri nlasciati sulle emissioni atmosferiche U1SC250 fsi 
Numero di provvedimenti amministrativi e giuridici sull'inquinamenta atmosferico U1SC260 RA 


Numero di sopralluoghi effettuati sulle modalità di smaltimento, raccolta e trasporto dei 
rifiuti U1SC280 


Numero di provvedimenti amministrativi sulle modalità di smaltimento, raccolta e trasporto 
E Ù U15C290 
dei nfiuti 
bin | 


U1SC360 


Numero di provvedimenti amministrativi sulle acque di balneazione 


= 


Numero di certificazioni di idoneità sanitaria rilasciati all'esercizio di attività o mansioni 
particolari 


Numero di provvedimenti amministrativi e giudiziari a salvaguardia tutela e salute dei 
luoghi di favoro 


Rage 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


Azienda Sanitaria / Ospedaliera: 


Denominazione: 
Codice Regione: 
Codice Azienda: 


Anno: 


ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI 


i L) AVORO 


TABELLA 2A 


DESCRIZIONE DATO VALORE 


e I ACC MN 
WC I 
e SI fc MN 
I WC I 
I NC INNI 
eee KC- MNI 
mene Tone 
CSI KG 
ema re sep see _| O | 
emerse | e 
maree speme | se | 
ee N ITC 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


Azienda Sanitaria / Ospedaliera: 


Denominazione: 


Codice Regione: 
Codice Azienda: 


Anno: 


ASSISTENZA SANITARIA DI BASE TABELLA 2B 


Numero di visite effettuate presso gli ambulatori di medicina generale | vaso | = | 
CI NC 
e NC N 


Numero di prescrizioni di accertamenti diagnostici effettuate dai medici di base generici U2SB150 


e I 
meramente _| |__| 
Numero di visite effettuate presso gli ambulatori di medicina pediatrica U28B210 

CI NC: 
to AO 
erre e e [| 
romec reame mene seme | SS |__| 


da, a re 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


Azienda Sanitaria / Ospedaliera: 


Denominazione: 
Codice Regione: 
Codice Azienda: 


Anno: 


ansia SPECIALISTICA SEMIRESIDENZIALE E TABELLA 2C 


DESCRIZIONE DATO CODICE VALORE 


Numero di utenti dei consultori materno-infantii (donne di età compresa tra 15 e 49 anni) U3ST030 


Numero di utenti dei servizi psichiatrici territoriali U3ST080 
Numero di prestazioni effettuate presso i consultori materno-infantili U3ST035 


Numero di prestazioni effettuate presso 1 punti di assistenza specialistica 
; i U3ST295 
semiresidenziale convenzionati 


Numero di giorni medi di attesa per risposta analisi effettuate presso | laboratori 
ri U35ST360 
diagnostici territoriali 


Numero di giorni medi di attesa per risposta esami effettuati presso gli ambulaton di 
- ; U3ST420 
radiologia territoriali 
Numero di giorni medi di attesa per inizio ciclo di prestazioni presso gli ambulatoni di 
RO U3ST470 
fisiokinesiterapia e di riabilitazione territoriali 


Numero di giorni medi di attesa per risposta esami effettuati presso gli ambulatori di 
F A U3ST520 
ostetricia e ginecologia terntoriali 


Numero di prestazioni di assistenza idrotermale effettuate U3ST870 


i 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


Azienda Sanitaria / Ospedaliera: 


Denominazione: 
Codice Regione: 
Codice Azienda: 


Anno: 


ASSISTENZA OSPEDALIERA TABELLA 2D 


DESCRIZIONE DATO CODICE VALORE 


Numero di nchieste di autorizzazione di ricovero presso le case di cura private 
U405S180 
convenzionate 


Numero di ricoveri all'estero autorizzati alla popolazione residente U40S250 
Numero di pazienti in lista d'attesa per interventi chirurgici alla fine dell’anno U40S295 
Numero di prestazioni per interni effettuate presso gli ambulatori ospedalieri U40S390 
Numero di giorni medi di attesa per risposta analis! effettuate presso 1 laboraton U40S440 
ospedalieri 
Numero di analisi per cui l'ospedale si è avvalso di strutture esterne 
Numero di giorni medi di attesa per risposta esami effettuati presso gli ambulatori 
Ò : U405490 
ospedalieri di radiologia 
Numero di prestazior: di radiologia per cui l'ospedale si è avvalso di strutture esterne U405495 
Numero di prestazioni per interni effettuate presso gli ambulatori ospedalieri di 
È ì È VE U405530 
fisiokinesiterapia e di nabilitazione 
Numero di giorni medi di attesa per inizio ciclo di prestazioni presso gli ambulatori 
LE i U40S540 
ospedalien di fisiokinesiterapia e di riabilitazione 
Numero di prestazioni di fisiokinesiterapia e di riabilitazione per cu: l'ospedale si e' avvalso 
U405545 
di strutture esterne 
Numero di prestazioni per interni effettuate presso gli ambulatori ospedalieri di ostetricia e 
U405580 
ginecologia 
Numero di giorni medi di attesa per nsposta esami effettuati presso gli ambulatori 
; : i U405590 
ospedalieri di ostetricia e ginecologia 
eat di prestazioni di ostetricia e ginecologia per cui l'ospedale si è avvalso di strutture U408595 


Ss Agia 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


Azienda Sanitaria / Ospedaliera: 


Denominazione: 
Codice Regione: 
Codice Azienda: 


Anno: 


ASSISTENZA SANITARIA RESIDENZIALE A NON 


AUTO \ NGO LU N AB À 


TABELLA 2E 


DESCRIZIONE DATO CODICE VALORE 


Numero_di richieste di inserimento presso le strutture residenziali per non autosufficienti e 
ì ; ; USSR020 
lungodegenti cronici a gestione diretta 


Numero di richieste di inserimento presso le comunità terapeutiche per tossicodipendenti 
USSRO090 
a gestione diretta 
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RISULTATI CONSEGUITI E STRUTTURE DISPONIBILI 


Azienda Sanitaria / Ospedaliera: 


Denominazione: 
Codice Regione: 
Codice Azienda: 
Anno: 


ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE 


TABELLA 2F 


U&SA040 
ECHO 
Ce] 
Numero di fatture gestite i vesao || 


Numero di corsi di formaziome / convegni / semmari organizzati UGSA140 


Numero di dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione / convegni / seminari UGSA150 RE 


za 


GLOSSARIO 
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DATI DI CONTESTO - GLOSSARIO DATI 


CODICE DESCRIZIONE SIGNIFICATO 


U0DS200 |Numero di assistibili non Numero complessivo di persone residenti nella zona di 
autosufficienti competenza dell'ente, comunitari ed extra-comunitari che risultano 
non autosufficienti (anziani, invalidi civili, non deambulanti, ecc.) 


e che hanno presentato la richiesta di assistenza domiciliare 


U0DS260 Numero di allevamenti e Numero di stabilimenti riconosciuti ai sensi del Decreto L.vo 
stabilimenti fornitori degli animali 116/93 per l'allevamento, la fornitura e l’utilizzo degli animali da 


da esperimento esperimento 


U0DS270 |Numero di canili e rifugi per la Numero di canili e rifugi per il ricovero della popolazione canina e 
popolazione canina e felina felina ai sensi della Legge 281/91 


Aa 
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ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO 


E’ l’attività volta alla promozione della salute della popolazione nel suo complesso mediante: 

e la profilassi delle malattie infettive e diffusive; 

e ilcontrollo dei fattori di rischio presenti nel territorio; 

e 11 controllo dei fattori di rischio collettivi ed individuali presenti negli ambienti di vita e di 
lavoro; 

e la profilassi veterinaria per la tutela del patrimonio zootecnico e della popolazione umana dalle 
antropozoonosi; 

e ilcontrollo degli alimenti e delle bevande. 


Nota: Il personale che presta servizio presso i Presidi Multizonali di Prevenzione deve imputare le 
proprie ore lavorate sulle attività di questa tipologia di assistenza. 


GLOSSARIO ATTIVITÀ 


A1SCO10 - Igiene alimenti e bevande, prodotti cosmetici e farmaceutici 

Comprende le attività legate al rilascio e/o rinnovo dei libretti di idoneità sanitaria in seguito ad 
analisi della documentazione presentata e di visite mediche di controllo ed al rilascio e/o rinnovo 
delle autorizzazioni sanitarie (nulla-osta e deroghe) per gli esercizi, dei pareri di idoneità sanitaria al 
fine del rilascio della licenza di esercizio da parte del sindaco, alla vigilanza sul deposito, alla 
vendita all’ingrosso, alla produzione ed al consumo. 


A1SC030 - Controllo acque consumo umano 
Comprende le attività legate ai campionamenti effettuati sulle ace que di consumo umano in base al 


DIL IA pra wide de ATEO s'upitto + «ipo _ s- e iL d° 


D.P.R. 236/88 (predisposizione documentazione da utilizzare nel campionamento, sopralluogo, 
prelievo dei campioni e misurazione, registrazione dell’esito dell’analisi effettuata). 


A1SC040 - Attività di Polizia mortuaria 

Comprende le attività svolte per le certificazioni emesse in seguito alle visite necroscopiche, le 
autenticazioni di firma del medico curante, le constatazioni di decesso nonché le certificazioni 
rilasciate senza la necessità di effettuare sopralluoghi (certificati di seppellimento); comprende 
inoltre le attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato di assistenza alla chiusura del feretro per 
trasporti fuori Comune, del certificato del trattamento conservativo della salma, del passaporto 
mortuario per l’espatrio della salma, dell’autorizzazione annuale di idoneità al mezzo di trasporto, 
del parere per esumazioni straordinarie e l'assistenza alle esumazioni. 


A1SCO50 - Controllo malattie infettive 

Comprende le attività legate alla vaccinazione di bambini ed adulti e alle registrazioni delle 
vaccinazioni stesse, siano esse state eseguite dal Servizio Sanitario Nazionale o da professionisti 
esterni, le attività legate alla registrazione delle notifiche di malattie infettive e la loro 
comunicazione agli altri Enti interessati e le attività di indagine epidemiologica per accertamenti 
(eseguite in seguito a segnalazione di malattie infettive) e di stesura della relativa documentazione. 


A1SC060 - Controllo igiene edilizia 

Comprende le attività legate al rilascio di pareri per licenza d’uso ex art. 221 T.U.LL.SS. 
(abitabilità, agibilità, ecc.) e al rilascio di pareri e/autorizzazioni (nulla-osta e deroghe) su progetti 
edilizi (pareri su progetti ex art. 220 T.U.LL.SS., su strumenti urbanistici o per la costruzione di 
opere pubbliche ex art. 228 T.U.LL.SS., e delle autorizzazioni per la riduzione o l’ampliamento 
delle aree di rispetto cimiteriale o per la costruzione di nuovi cimiteri). 


— 40 — 
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A1SC070 - Vigilanza per l’igiene sull’abitato 

Comprende le attività di vigilanza in tema di igiene sull’abitato effettuata su richiesta degli utenti o 
a fronte di esposti per inconvenienti igienico-sanitari. 

Comprende inoltre le attività legate al controllo veterinario in ambiente urbano, alla sorveglianza, 
prevenzione e controllo del rischio delle zoonosi ed alla riduzione degli altri rischi sanitari derivanti 
dalla presenza degli animali nelle zone urbane în relazione agli insediamenti abitativi. 


A1SC080 - Controllo insediamenti industriali 

Comprende le attività legate alle notifiche di nuovi insediamenti industriali o di loro ristrutturazione 
e le attività legate alle autorizzazioni edilizie ex D.P.R. n. 303/56 per l’impiego di locali di lavoro di 
altezza inferiore a 3 metri o per l’impiego di locali di lavoro sotterranei, o seminterrati o all’esonero 
dall’allestimento di locale refettorio. 


A1SC090 - Rilascio pareri per insediamenti industriali 

Comprende le attività legate al rilascio di pareri per nuovi insediamenti industriali, o per il 
cambiamento o l'ampliamento di insediamenti industriali già esistenti nonché il rilascio di pareri per 
piani di bonifica di insediamenti esistenti; comprende inoltre le attività legate alle sanzioni ai 
sequestri e dissequestri imposti in seguito alla vigilanza effettuata. 


A1SC100 - Inquinamento acque 

Comprende le attività legate al rilascio di pareri sullo scarico di insediamenti industriali e/o civili e 
sullo spargimento di liquami e le attività legate alla vigilanza sugli scarichi effettuata nell’ambito 
del piano di campionamento, nonché ai sequestri e dissequestri imposti. 

Comprende inoltre le attività svolte per la valutazione delle acque di mare destinate alla pesca ed 
agli impianti di mollischicultura. 


A1SC110 - Inquinamento atmosferico 
Comprende le attività legate alla formulazione di pareri sanitari sulle emissioni atmosferiche ai 
sensi del D.P.R. n. 203/88 ed ai sequestri e dissequestri imposti in seguito alla vigilanza effettuata. 


A1SC120 - Vigilanza suolo/rifiuti 

Comprende le attività legate alla vigilanza sulle modalità di smaltimento, raccolta e trasporto dei 
fanghi industriali e dei rifiuti industriali e non industriali in generale e sulle opere di bonifica ed ai 
sequestri e dissequestri imposti in seguito alla vigilanza effettuata. 


A1SC130 - Vigilanza acque di balneazione 
Comprende le attività legate alla vigilanza effettuata su tutte le acque di balneazione incluse le 
piscine ed ai sequestri e dissequestri imposti in seguito alla vigilanza effettuata. 


A1SC140 - Indagini di comparto 

Comprende le attività legate alle relazioni di indagini di comparto, ovvero delle relazioni finali 
sintetiche sulle condizioni di igiene ambientale e di sicurezza delle aziende indagate nell’ambito del 
piano delle indagini di comparto inclusa l'attività di campionamento effettuata per valutare gli 
inquinanti fisico-chimici o l'efficacia di impianti aspiranti, di ventilazione ecc.. 


AI1SC150 - Attività medico-legali 

Comprende le attività legate al rilascio di certificati di varia natura quali ad esempio certificati di 
idoneità sanitaria all’esercizio di attività o mansioni particolari (patenti di guida, porto d’armi) 
previsti da leggi e/o regolamenti, agli accertamenti sanitari per l'ammissione in comunità (asili nido, 
colonie estive) per il riconoscimento di invalidità civile e di essere portatore di handicap ed alla 
effettuazione delle visite fiscali anche ai fini della fornitura di protesi e di assistenza riabilitativa. 


gl 
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A1SC160 - Prevenzione infortuni 

Comprende le attività legate alla ricezione e registrazione dei dati sugli infortuni denunciati presso 
l’Autorità di Pubblica Sicurezza locale, nonché alle indagini di polizia giudiziaria (su richiesta o 
d’iniziativa) in campo antinfortunistico, le attività legate alle visite ispettive preventive effettuate 
sui dispositivi di sicurezza e sulle installazioni elettriche “antideflagranti” e di tipo stagno e quelle 
sugli impianti termici, elettrici , di sollevamento, sugli ascensori, ecc.. 


A1SC170 - Accertamenti sanitari 

Comprende le attività legate alle visite di idoneità per avvio al lavoro previste dalla normativa di 
legge (comprese quelle per gli apprendisti), ar controlli effettuati sugli accertamenti sanitari 
preventivi e periodici a carico del datore di lavoro, al rilascio di autorizzazioni ai fini del 
prolungamento della periodicità degli accertamenti sanitari o per l'esonero dall’obbligo delle visite 
mediche, Comprende inoltre le attività legate alla ricezione ed alla registrazione delle denunce per 
malattie professionali ed agli esami strumentali effettuati a scopo diagnostico (prelievi biologici» 
samtari, esami audiometrici, radiografie) ed 1 controlli sulle certificazioni delle interruzioni 
volontarie di gravidanza. 


A1SC180 - Vigilanza sulle arti e sulle professioni 
Comprende le attività legate alla vigilanza sulle professioni sanitarie, sulle professioni sanitarie - 
ausiliarie e sulle arti sanitarie ausiliarie. 


A1SC190 - Controlli sulle strutture private 

Comprende le attività legate alla registrazione degli apparecchi radiologici a scopo diagnostico nelle 
strutture private (convenzionate e non convenzionate) compresi i sopralluoghi per sigillatura e 
disigillatura e le certificazioni sulla idoneità degli ambulatori e dei laboratori. 


A1SC200 - Controlli di igiene e sanità sui pubblici esercizi 
Comprende le attività legate alla formulazione di pareri ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
all'attività di barbiere, parrucchiere, estetista, ecc., ai successivi controlli per verificare lo stato di 


igiene dei pubblici esercizi in oggetto e del rispetto delle norme igieniche da parte del personale che 
vi opera. 


A1SC210 - Educazione sanitaria e medicina scolastica 

Comprende le attività legate agli interventi in materia di educazione sanitaria presso le scuole 
pubbliche e private di ogni ordine e grado, sia scopo profilattico che preventivo, alla vigilanza 
sull’igiene delle scuole e degli alunni, alla denuncia delle eventuali malattie infettive ed ai 
provvedimenti per le disinfezioni e disinfestazioni dei locali 


A1SC220 - Promozione sanitaria 
Comprende le attività legate alla organizzazione e divulgazione della pubblicità sanitaria allo scopo 


di informare ed educare il cittadino nella prevenzione di malattie sociali e/o nella profilassi da 
seguire in caso di epidemie. 


A1SC230 - Servizio farmaceutico territoriale 

Comprende le attività legate alla vigilanza sui farmaci per il controllo delle reazioni indesiderate, al 
controllo delle ricette per il monitoraggio delle pluriprescrizioni, alla distruzione dei farmaci 
stupefacenti ed all'analisi delle prescrizioni farmaceutiche, 

Comprende inoltre le attività legate alla gestione degli orari, della turnazione, della chiusura per 
feriee del trasferimento di titolarità di sede, alla tenuta ed all’aggiornamento dell'albo dei Titolari di 
farmacie ed alla segnalazione dei furti di timbri e ricette. 


dd 


26-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 147 


A1SC240 - Controllo sugli allevamenti di bestiame 

Comprende le attività legate alle istruttorie su richiesta al fine del rilascio delle autorizzazioni 
sanitarie per l’insediamento degli allevamenti, ai piani di controllo sugli allevamenti autorizzati, ai 
pian di prelievo dei campioni di latte, alla pianificazione degli interventi di profilassi delle malattie 
e dei controlli sulla gestione igienico sanitaria, alla organizzazione dì indagini epidemiologiche nei 
casi di infezione e la relativa adozione delle misure restrittive degli allevamenti infetti ed al rilascio 
delle autorizzazioni alla detenzione di farmaci. 

Comprende inoltre le attività legate alla gestione dell’anagrafe degli allevamenti e delle specie 
allevate, alla tutela del benessere degli animali allevati, al controllo sugli alimenti ad essi destinati 
ed ai controlli sulla loro riproduzione. 


A1SC250 - Controllo sugli alimenti di origine animale e derivati 

Comprende le attività legate al rilascio delle autorizzazioni per l’insediamento degli stabilimenti per 
la produzione, lavorazione e trasformazione degli alimenti di origine animale o derivati (latte, pesce, 
uova, miele, ecc.), ai prelievi di campioni per ricerche batteriologiche e chimico-fisiche, alle 
certificazioni, alle ispezioni ed alla vigilanza sui mercati ittici e sugli impianti, alla istruttoria per le 
autorizzazioni sanitarie, ai piani di controllo e all’addestramento sulle norme sanitarie da seguire. 
Comprende inoltre le attività legate al rilascio di pareri ai fini autorizzativi sugli impianti di raccolta 
e trasformazioi.. di sottoprodotti e/o rifiuti di origine animale. 


A1SC260 - Controllo sugli impianti di macellazione 

Comprende le attività legate all’ispezione ed alla vigilanza ner macelli, all’istruttoria per 
l’autorizzazione al loro insediamento, ai piani di controllo sulla salubrità delle carni macellate e 
all’organizzazione della macellazione dei suini a domicilio. 


A1SC270 - Controllo sugli animali da esperimento 
Comprende le attività legate alla pianificazione dei controlli ed ai controlli degli stabilimenti in cui 
vengono allevati e/o impiegati gli animali da esperimento. 


A1SC280 - Controllo sugli animali da affezione 
Comprende le attività legate alla gestione dell’anagrafe canina, alla lotta al randagismo dei cani ed 
alla profilassi antirabbica. 


A1SC290 - Ricerca e studio 


Comprende le attività legate alle ricerche ed agli studi effettuati in materia di assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di vita e di lavoro. 
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GLOSSARIO DATI 


CODICE DESCRIZIONE SIGNIFICATO 

UI1SC020  |Numero di pareri forniti per il Numero di pareri sanitari forniti per il rilascio o il rinnovo di 
rilascio o il rinnovo di autorizzazioni all'apertura di esercizi pubblici e commerciali da 
autorizzazioni all'apertura dì parte del Sindaco nel periodo di riferimento 
esercizi pubblici e commerciali 

U1SC040 |Numero di sopralluoghi e di 
campionamenti effettuati sugli 

UISCOSO 


esercizi pubblici e commerciali 
Numero di provvedimenti 
U1SC080 
UISC090 


amministrativi e giudiziari di 
UISC100 


igiene pubblica 
UISC110 


Numero di sopralluoghi e di campionamenti effettuati sugli 
esercizi pubblici e commerciali nel periodo di riferimento 


Numero di provvedimenti amministrativi e giudiziari (sanzioni e 
notifiche) di igiene pubblica adottati nel periodo di riferimento 


Numero di provvedimenti amministrativi e giuridici adottati nel 
periodo di riferimento in seguito ai campionamenti effettuati sulle 
acque di consumo umano 


Numero di provvedimenti 
amministrativi e giuridici per 
inquinamento delle acque di 
consumo umano 
Numero di sopralluoghi effettuati 
per vigilanza decessi 


Numero di sopralluoghi effettuati nel periodo di riferimento per 
vigilanza sui decessi ai fini del rilascio delle relative certificazioni 


Numero di certificazioni di 
decesso rilasciate con e senza 
sopralluoghi 


Numero di certificazioni di decesso rilasciate nel periodo di 
riferimento sia in seguito a sopralluoghi che senza aver effettuato 
sopralluoghi 


Numero di vaccinazioni registrate Numero di vaccinazioni eseguite dal Servizio Sanitario o da 


professionisti esterni al Servizio registrate nel periodo di 
riferimento 


U1SCI20 Numero di vaccinazioni effettuate Numero di vaccinazioni obbligatorie o facoltative effettuate su 
bambini e adulti dal personale dell’ente in oggetto nel periodo di 
riferimento 


U1SC130 Numero di notifiche di malattie Numero di notifiche di malattie infettive ricevute e registrate nel 
infettive periodo di riferimento 


UISC190 
U1SC195 


U1SC240 
U1SC250 


UI1SC260 


UISC280 |Numero di sopralluoghi effettuati Numero di sopralluoghi effettuati nel periodo di riferimento sulle 
sulle modalità di smaliimenio, modaiità di smaltimento, raccoita e trasporto dei rifiuti 
| | raccolta e trasporto dei rifiuti | | 


AG 


Numero di sopralluoghi di Numero di sopralluoghi di vigilanza effettuati per l'igiene 
vigilanza effettuati per l'igiene dell'abitato nel periodo di riferimento 
dell'abitato 


Numero di interventi di igiene 
urbana veterinaria 


Numero di interventi di igiene urbana veterinaria effettuati 
sull'abitato nel periodo di riferimento 


Numero di campionamenti 
effettuati sugli scarichi industriali 
e/o civili 


Numero di campionamenti effettuati sugli scarichi industriali e/o 
civili nel periodo di riferimento 


Numero di pareri rilasciati sulle 
emissioni atmosferiche 


Numero di pareri rilasciati sulle emissioni atmosferiche nel 
periodo di riferimento 


Numero di provvedimenti 
amministrativi e giuridici 
sull'inguinamento atmosferico 


Numero di provvedimenti amministrativi e giuridici adottati nel 
periodo di riferimento in seguito a riscontro di inquinamento 
atmosferico 
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CODICE DESCRIZIONE SIGNIFICATO 


U1SC290 |Numero di provvedimenti Numero di provvedimenti amministrativi adottati nel periodo di 
amministrativi sulle modalità di riferimento sulle modalità di smaltimento, raccolta e trasporto dei 
smaltimento, raccolta e trasporto rifiuti 
dei rifiuti 

U1SC320 

U1SC360 

U1SC370 


U15C390 
U1SC410 


U1SC460 


U1SC470 


U1SC490 
UISC500 


U1SC510 Numero interventi di disinfezione Numero di interventi di disinfezione e/o disinfestazione effettuati 
e/o disinfestazione effettuati nelle presso le scuole, in seguito a denunce di malattie infettive, nel 


scuole periodo di riferimento 
U1SC520 
UiSC530 


Numero di provvedimenti Numero di provvedimenti amministrativi adottati in seguito ai 
amministrativi sulle acque di campionamenti effettuati sulle acque di balneazione (comprese le 
balneazione piscine) 


Numero di certificazioni di 
idoneità sanitaria rilasciati 
all'esercizio di attività o mansioni 
particolari 
Numero di provvedimenti 
amministrativi e giudiziari a 
salvaguardia, tutela e salute dei 
luoghi di lavoro 


Numero di certificazioni di idoneità sanitaria rilasciati nel periodo 
di riferimento all'esercizio di attività o mansioni particolari (porto 
d'armi, patenti di guida, ecc.) comprese quelle per invalidità 


Numero di provvedimenti amministrativi e giudiziari a 
salvaguardia, tutela e salute dei luoghi di lavoro adottati nel 
periodo di riferimento 


Numero di denunce per infortunio presentate nel periodo di 
riferimento 


Numero di denunce per infortunio 
presentate 


Numero di sopralluoghi effettuati 
per prevenzione infortuni 


Numero di sopralluoghi effettuati nel periodo di riferimento ai fini 
della prevenzione degli infortuni 


Numero di denuncie per malattie professionali registrate nel 
periodo di riferimento 


Numero di denuncie per malattie 
professionali registrate 


Numero di prestazioni in att. vi*4 di igiene e prevenzione svolte nel 
periodo di riferimento da personale convenzionato esterno all’ente 
in oggetto 


Numero di prestazioni svolte da 
esterni in attività di igiene e 
prevenzione 


Numero di controlli effettuati sulle 
strutture private 


Numero di controlli effettuati sulle strutture private 
(convenzionate e non) ai finì delle registrazioni degli apparecchi 
radiologici e delle certificazioni di idoneità di laboratori e 

ambulatori nel periodo di riferimento 


Numero di interventi effettuati presso le scuole al fine di fornire 
istruzioni in materia sanitaria, sia a scopo profilattico che 
preventivo, nel periodo di riferimento 


Numero di interventi effettuati per 
l'educazione sanitaria nelle scuole 


Numero di interventi di 
promozione sanitaria 


Numero di interventi di promozione sanitaria effettuati dall'ente 
nel periodo di riferimento 


Numero di controlli effettuati sulle 
farmacie 


Numero di controlli effettuati sulle farmacie per la vigilanza sui 
farmaci, il monitoraggio delle pluriprescrizioni e la distruzione di 
farmaci stupefacenti nel periodo di riferimento 


— 45 — 
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CODICE DESCRIZIONE SIGNIFICATO 


U1SC540 Numero di controlli effettuati sugli | Numero di controlli (fisici, documentali e di identità} effettuati 
allevamenti di bestiame sugli animali nazionali, provenienti dagli altri paesi dell'U.E., 
importati dai Paesi extraCee ed orientati ai piani nazionali, 
regionali o locali in sanità animale o salute pubblica nel periodo di 


riferimento 


U1SC560 Numero di controlli veterinari Numero di accertamenti igienico sanitari effettuati sulla 
effettuati sulla produzione di produzione degli alimenti di origine animale nel periodo di 


alimenti di origine animale riferimento 


U1SC590 Numero di controlli effettuati sugli | Numero di verifiche sull'attuazione del Decreto L.vo i 16/93 nel 
animali da esperimento settore della sanità animale e nella protezione degli animali da 


laboratorio effettuate nel periodo di riferimento 


U1SC600 |Numero di interventi effettuati Numero di interventi sulla popolazione canina e felina (anche ai 
sulla popolazione canina e felina sensi della Legge 281/91) effettuati nel periodo di riferimento 


U1SC620 Numero di controlli effettuati sugli | Numero di accertamenti sugli impianti di acquacultura (come 
impianti di acquacultura definiti dalla Circolare n. 23 del 05.11.1994) nel settore della 
sanità animale e nel settore della sanità pubblica effettuati nel 


periodo di riferimento 


=. db. 
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ASSISTENZA SANITARIA DI BASE 


E° l’attività volta alla promozione della salute, mediante attività di educazione sanitaria, medicina 
preventiva individuale, diagnosi, cura e riabilitazione di primo livello e di pronto intervento. 


GLOSSARIO ATTIVITÀ 


A2SB010 - Guardia medica 

Comprende le attività legate alla guardia medica sia per quanto riguarda all’assistenza medica 
effettuata nei giorni e nelle ore di riposo dei medici di base, nelle zone turistiche o in situazioni di 
pronto intervento che l'aspetto organizzativo delle strutture. 


A2SB020 - Assistenza ambulatoriale di medicina generale 

Comprende le attività legate alle visite mediche generiche con il rilascio, quando richiesto, di 
certificazioni mediche obbligatorie ai sensi della vigente legislazione, di eventuali prescrizioni di 
farmaci, di eventuali prestazioni dì assistenza integrativa, di richieste di visite specialistiche, 
proposte di ricovero in strutture di degenza. 


A2SB030 - Assistenza domiciliare di medicina generale 

Comprende le attività legate alle visite mediche generiche domiciliari anche con carattere di urgenza 
con il rilascio, quando richiesto, di certificazioni mediche obbligatorie ai sensi della vigente 
legislazione, di eventuali prescrizioni di farmaci, di eventuali prestazioni di assistenza integrativa, di 
richieste di visite specialistiche, di proposte di ricovero in strutture di degenza. 


A2SB040 - Assistenza ambulatoriale di medicina pediatrica 

Comprende le attività legate alle visite mediche pediatriche ambulatoriali con il rilascio, quando ‘ 
richie. to, di certificazioni mediche obbligatorie ai sensi della vigente legislazione, di eventuali 
prescrizioni di farmaci, di eventuali prestazioni di assistenza integrativa, di richieste di visite 
specialistiche, di proposte di ricovero in strutture di degenza. 


A2SBO0S0 - Assistenza domiciliare di medicina pediatrica 

Comprende le attività legate alle visite mediche pediatriche domiciliari, anche con carattere di 
urgenza, con il rilascio, quando richiesto, di certificazioni mediche obbligatorie ai sensi della 
vigente legislazione, di eventuali prescrizioni di farmaci, di eventuali prestazioni di assistenza 
integrativa, di richieste di visite specialistiche, di proposte di ricovero in strutture di degenza. 


A2SB060 - Assistenza domiciliare per anziani e non deambulanti 

Comprende le attività legate alla definizione del piano di trattamento individuale domiciliare ai 
pazienti non deambulanti ed anziani ed alle relative visite mediche domiciliari, anche con carattere 
di urgenza, al rilascio, quando richiesto, di certificazioni mediche obbligatorie ai sensi della vigente 
legislazione, alle eventuali prescriziom di farmaci, alle eventuali prestazioni di assistenza 
integrativa, alle richieste di visite specialistiche, alle proposte di ricovero in strutture di degenza . 


A2SB070 - Assistenza farmaceutica 

Comprende le attività legate alla fornitura di medicinali contemplati dal prontuario terapeutico 
nazionale attraverso le farmacie convenzionate o attraverso presidi e servizi delle Aziende abilitati a 
tale funzione, alla garanzia di accesso gratuito ai farmaci salvavita definiti nell'elenco ufficiale ed 
alla garanzia di accesso gratuito ai farmaci necessari per la terapia delle patologie esentate dalla 
partecipazione alla spesa nelle modalità previste dalla normativa vigente. 


gf 
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GLOSSARIO DATI 


DESCRIZIONE 

U2SB070  |Numero di ore di apertura 
settimanale degli ambulatori di 
medicina generale 

U2SB100 Numero di visite effettuate presso 
gli ambulatori di medicina 
generale 

U2SB130 Numero di visite a domicilio 
effettuate per assistenza di 
medicina generale 

U2SB140 |Numero di ricette per specialità 
medicinali prodotte dai medici di 
base generici 

U2SBI50 |Numero di prescrizioni di 
accertamenti diagnostici effettuate 
dai medici di base generici 


U2SB160 Numero di richieste di visite 
specialistiche effettuate dai medici 
di base generici 

Numero di ore di apertura 
settimanale degli ambulatori di 
medicina pediatrica 

Numero di visite effettuate presso 
gli ambulatori di medicina 


nadiatriza 
peo 


U2SB180 


U2SB210 


BALL ARE 


U2SB240 Numero di visite a domicilio 
effettuate per assistenza di 
ian medicina pediatrica 
U2SB250 Numero di ricette per specialità 
medicinali prodotte dai medici di 
ii base pediatri 
Numero di prescrizioni di 
accertamenti diagnostici effettuate 
dai medici di base pediatri 
U2SB270 |Numero di richieste di visite 
specialistiche effettuate dai medici 
i di base pediatri 


SIGNIFICATO 


Numero complessivo di ore di apertura settimanale al pubblico 
degli ambulatori di medicina generale nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di visite effettuate negli ambulatori di 
medicina generale nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di richieste di visite a domicilio per 
assistenza di medicina generale effettuate dai medici di base 
generici nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di ricette per specialità' medicinali prodotte 
dai medici di base generici nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di prescrizioni di accertamenti diagnostici 
effettuate dai medici di base generici nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di richieste di visite specialistiche effettuate 
dai medici di base generici nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di ore di apertura settimanale al pubblico 
degli ambulatori di medicina pediatrica nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di visite effettuate negli ambulatori di 
medicina pediatrica nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di richieste di visite a domicilio pr 
assistenza di medicina pediatrica effettuate dai medici di base 
generici nel periodo di riferimento 

Numero di ricette per specialità medicinali prodotte dai medici di 
base pediatri nel periodo di riferimento 

Numero complessivo di prescrizioni di accertamenti diagnostici 


effettuate dai medici di base pediatri nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di richieste di visite specialistiche effettuate 
dai medici di base pediatri nel periodo di riferimento 


Sa ai 


26-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 147 


ASSISTENZA SPECIALISTICA SEMIRESIDENZIALE E TERRITORIALE 


E’ l’attività volta ad accertare e trattare in sede ambulatoriale, domiciliare o semiresidenziale le 
condizioni morbose e le inabilità mediante interventi specialistici di tipo diagnostico, terapeutico e 
riabilitativo in favore dei cittadini, ivi compresi quelli per la tutela della salute materno-infantile e 
della prevenzione, diagnosi e terapia del disagio psichico e degli stati di tossicodipendenti. 


GLOSSARIO ATTIVITÀ 


A3ST010 - Consultori familiari 

Comprende le attività legate alla tutela della salute materno-infantile che si esplica attraverso la 
prevenzione e l'educazione sanitaria, la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, 
la tutela delle gravidanze a rischio, la prevenzione ed il controllo delle patologie a rischio, ecc.. 


A3ST020 - Servizi psichiatrici territoriali 
Comprende le attività legate assistenza psichiatrica (complesso degli interventi specialistici) erogata 
in regime semiresidenziale ad adulti e bambini. 


A3ST030 - Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze (S.E.R.T.) 
Comprende le attività legate all'assistenza ai tossicodipendenti erogata attraverso visite, prestazioni 
specialistiche diagnostico-terapeutiche e riabilitative in regime semiresidenziale. 


A3STO50 - Visite specialistiche 

Comprende le attività legate alla effettuazione di visite specialistiche negli ambulatori situati presso 

1 poliambulatori a gestione diretta e presso gli ospedali a gestione diretta che erogano le prestazioni 
a pazienti esterni (non ricoverati presso l'ospedale), comprese le attività volte a garantire il’ 
funzionamento degli ambulatori in termini di manutenzione degli strumenti, di approvvigionamento 
del materiale igienico-sanitario e di definizione del calendario di utilizzo. 

Comprende inoltre le attività legate al rilascio delle autorizzazioni per visite specialistiche presso 
strutture private convenzionate ed al relativo rimborso. 


A3ST9060 - Esami diagnostici di laboratorio 

Comprende le attività legate alla effettuazione delle analisi chimico-cliniche nei laboratori a 
gestione diretta e nei laboratori degli ospedali a gestione diretta che erogano prestazioni a pazienti 
esterni (non ricoverati presso l'ospedale), comprese le attività volte a garantire il funzionamento dei 
laboratori in termini di manutenzione degli strumenti, di approvvigionamento del materiale 
igienico-sanitario e di definizione del calendario di utilizzo. 

Comprende inoltre le attività legate al rilascio delle autorizzazioni per esami diagnostici presso 
laboratori privati convenzionati ed al relativo rimborso. 


A3ST070 - Esami diagnostici strumentali 

Comprende le attività legate alla effettuazione delle analisi diagnostiche strumentali (ecografie, 
radiografie, T.A.C.. ecc.) negli ambulatori diagnostici strumentali situati presso i poliambulatori a 
gestione diretta e presso gli ospedali a gestione diretta che erogano prestazioni a pazienti esterni 
(non ricoverati presso l'ospedale), comprese le attività volte a garantire il funzionamento degli 
ambulatori in termini di manutenzione degli strumenti, di approvvigionamento del materiale 
igienico-sanitario e di definizione del calendario di utilizzo. 

Comprende inoltre le attività legate al rilascio delle autorizzazioni per esami diagnostici strumentali 
presso ambulatori privati convenzionati ed al relativo rimborso. 
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A3ST080 - Assistenza riabilitativa 

Comprende le attività legate alla erogazione di assistenza riabilitativa territoriale in regime 
ambulatoriale o semiresidenziale a favore anche di anziani; comprende inoltre le prestazioni di 
carattere terapeutico effettuate presso gli stabilimenti idrotermali. 


A3ST090 - Assistenza protesica 
Comprende le attività legate alla fornitura delle protesi e degli ausili tecnici inclusi nel 
Nomenclatore delle protesi con i limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. 


A3ST100 - Assistenza integrativa 
Comprende le attività legate alla erogazione dei prodotti dietetici e dei presidi sanitari con i limiti e 
le modalità previsti dalla normativa vigente. 


A3ST110 - Ricerca e studio 


Comprende le attività legate alle ricerche ed agli studi effettuati in materia di assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di assistenza specialistica semiresidenziale e territoriale. 


ROSE pese 
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GLOSSARIO DATI 


CODICE DESCRIZIONE SIGNIFICATO 


U3ST030 Numero di utenti dei consultori Numero complessivo di possibili utenti dei consultori familiari 
familiari (donne di età compresa gestiti dall'ente (donne di età compresa tra 15 e 49 anni residenti) 
tra 15 e 49 anni) 
U3ST035 Numero di prestazioni effettuate Numero complessivo di prestazioni effettuate sui pazienti, che 
presso i consultori familiari hanno fatto ricorso ai servizi erogati dai consultori familiari gestiti 
dall'ente, nel periodo di riferimento 
U35T295 Numero di prestazioni effettuate Numero complessivo di prestazioni in regime di assistenza 
presso i punti di assistenza specialistica convenzionata effettuate presso i punti di assistenza 
specialistica semiresidenziale specialistica semiresidenziale territoriale convenzionati nel periodo 
territoriale convenzionati di riferimento 
U35ST360 Numero di giorni medi di attesa Numero di giorni medi di attesa (dalla prestazione alla consegna 
per risposta analisi effettuate del referto) per risposta analisi effettuate presso i laboratori 
presso i laboratori diagnostici diagnostici a gestione diretta, ospedalieri e non, nel periodo di 
riferimento 
Numero di giorni medi di attesa Numero di giorni medi di attesa (dalla prestazione alla consegna 


per risposta esami presso gli del referto) per risposta esami negli ambulatori di radiologia a 
ambulatori di radiologia gestione diretta, ospedalieri e non 


U3ST470 Numero di giorni medi di attesa Numero di giorni medi di attesa (dalla richiesta della prestazione 
per inizio ciclo di prestazioni all'inizio del ciclo) per prestazioni presso gli ambulatori di 
presso gli ambulatori di fisiokinesiterapia e di riabilitazione a gestione diretta, ospedalieri e 


fisiokinesiterapia e di riabilitazione |non 


U3ST520 Numero di giorni medi di attesa Numero di giomi medi di attesa (dalla prestazione alla consegna 
per risposta esami effettuati presso | del referto) per risposta agli esami effettuati presso gli ambulatori 
gli ambulatori di ostetricia e di ostetricia e ginecologia a gestione diretta, ospedalieri e non 


ginecologia 


U3ST670 Numero di assistiti che hanno Numero complessivo di assistiti che hanno ricevuto la fornitura di 
ricevuto prodotti dietetici prodotti dietetici nel periodo di riferimento 
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ASSISTENZA OSPEDALIERA 


E’ l’attività volta a garantire a tutta la popolazione assistita dal S.S.N. l'accesso ai ricoveri 
ospedalieri in tutti quei casi in cui non sia possibile intervenire in ambito ambulatoriale e/o 
domiciliare. 


GLOSSARIO ATTIVITÀ 


A40S010 - Gestione ricoveri ospedalieri 
Comprende le attività legate alla gestione amministrativa dei ricoveri presso le strutture ospedaliere 
pubbliche degli assistiti residenti e non residenti nella regione di appartenenza dell'ospedale. 


A40S020 - Gestione autorizzazioni di ricovero in cliniche private convenzionate 
Comprende Je attività amministrative finalizzate al rilascio delle autorizzazioni di ricovero presso le 
cliniche private convenzionate (comprese quelle all'estero) ed al relativo rimborso. 


A405030 - Gestione day hospital 

Comprende le attività legate alla gestione dell'attività ospedaliera diurna ovvero quella relativa a 
ricoveri, o cicli di ricovero programmati, ciascuno di durata inferiore ad una giornata, con 
erogazione di prestazioni multiprofessionali e plurispecialistiche. 


A40S040 - Gestione sale operatorie 

Comprende le attività legate alla gestione del funzionamento delle sale operatorie presso gli 
ospedali a gestione diretta in termini di controllo del funzionamento delle attrezzature, di 
manutenzione degli strumenti, approvvigionamento del materiale igienico-sanitario e di definizione 
del calendario di utilizzo per gli interventi chirurgici, 


A40S050 - Gestione interventi chirurgici 

Comprende le attività legate agli interventi chirurgici effettuati presso gli ospedali a gestione diretta 
in termini di preparazione del paziente all’intervento, intervento nella sua completezza e rientro del 
paziente nel reparto di degenza. 


A40S060 - Gestione posti letto 
Comprende le attività legate alla gestione dei posti letto negli ospedali a gestione diretta in termini 
di assistenza medica ed infermieristica al paziente ricoverato nei reparti di degenza. 


A405070 - Gestione reparti di degenza 

Comprende le attività legate alla gestione dei reparti di degenza negli ospedali a gestione diretta in 
termini di servizio mensa, pulizia dei reparti comprese le strutture di supporto al reparto stesso 
(studi medici, infermeria, servizi igienici, sale comuni, ecc.). 


A40S080 - Pronto Soccorso 
Comprende le attività legate all'assistenza ospedaliera effettuata ai pazienti pervenuti presso la 


struttura ospedaliera in condizioni di urgenza ed emergenza sia che essa abbia o meno determinato il 
SUCCESSIVO ricovero. 


Zad 


26-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serte generale - n. 147 


A40S090 - Gestione ambulatori specialistici ospedalieri 

Comprende le attività legate alla effettuazione delle visite specialistiche (compresi i consulti) presso 
gli ambulatori ospedalieri, o presso i reparti di degenza, nel caso in cui le prestazioni sono erogate ai 
pazienti ricoverati presso l'ospedale stesso. 

Comprende inoltre le attività svolte per garantire il funzionamento degli ambulatori in termini di 
manutenzione degli strumenti, di approvvigionamento del materiale igienico-sanitario e di 
definizione del calendario di utilizzo. 


A40S100 - Gestione laboratori diagnostici ospedalieri 

Comprende le attività legate alla effettuazione delle analisi chimico-cliniche presso i laboratori 
ospedalieri nel caso in cui le prestazioni sono erogate ai pazienti ricoverati presso l'ospedale stesso. 
Comprende inoltre le attività svolte per garantire il funzionamento dei laboratori in termini di 
manutenzione degli strumenti, di approvvigionamento del materiale igiemico-sanitario e di 
definizione del calendario di utilizzo. 


A40S110 - Gestione ambulatori strumentali ospedalieri 

Comprende le attività legate alla effettuazione degli esami strumentali presso gli ambulatori 
strumentali ospedalieri nel caso in cui le prestazioni sono erogate ai pazienti ricoverati presso 
l'ospedale stesso. 

Comprende inoltre le attività svolte per garantire il funzionamento dei laboratori in termini di 
manutenzione degli strumenti, di approvvigionamento del materiale igiemico-samtario e di 
definizione del calendario di utilizzo. 


A405120 - Ricerca e studio 

Comprende le attività legate alle ricerche ed agli studi effettuati in materia di assistenza ospedaliera 
(vanno escluse le attività di ricerca e studio svolte per conto di altri istituti quali università o altri 
istituti di ricerca e sperimentazione). 
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GLOSSARIO DATI 


CODICE DESCRIZIONE 
U40S180 |Numero di richieste di 
autorizzazione di ricovero presso 
le case di cura private 
convenzionate 


U405S250 Numero di ricoveri all'estero 
autorizzati ad assistiti residenti 


U40S295 |Numero di pazienti in lista d'attesa 
per interventi chirurgici alla fine 
dell’anno 


U40S390 |Numero di prestazioni effettuate 
presso gli ambulatori specialistici 
ospedalieri 

U405440 |Numero di giorni medi di attesa 

ì per risposta analisi effettuate 
presso i laboratori ospedalieri 

U40S445 |Numero di analisi per cui 

. l'ospedale si è avvalso di strutture 
esterne 


U40S490 Numero di giorni medi di attesa 


per risposta esami effettuati presso 
gli ambulatori ospedalieri di 
radic'*gia 


U408495 |Numero di prestazioni 
radiologiche per cui l'ospedale si è 
avvalso di strutture esterne 

U40S5S530 |Numero di prestazioni effettuate 
presso gli ambulatori ospedalieri di 
fisiokinesiterapia e di riabilitazione 

U405540 |Numero di giorni medi di attesa 
per inizio ciclo di prestazioni 
presso gli ambulatori ospedalieri di 
fisiokinesiterapia e di riabilitazione 

U40S545 |Numero di prestazioni di 
fisiokinesiterapia e di riabilitazione 
per cui l'ospedale si è avvalso di 
strutture esterne 

U40S580 |Numero di prestazioni effettuate 
presso gli ambulatori ospedalieri di 
ostetricia e ginecologia 


SIGNIFICATO 


Numero complessivo di richieste di ricovero per l'assistenza 
ospedaliera convenzionata presso le case di cura private 
convenzionate di cui si avvale l'ente nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di autorizzazione di ricovero all'estero 
rilasciate ad assistiti residenti nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di pazienti in lista di attesa per interventi 
chinargici alla fine dell’anno di riferimento 


Numero complessivo di prestazioni effettuate presso gli 
ambulatori specialistici ospedalieri, nel periodo di riferimento, per 
i pazienti ricoverati compresi quelli in regime di day hospital 


Numero di giorni medi di attesa (dalla prestazione alla consegna 
del referto) per risposta analisi effettuate presso i laboratori 
diagnostici ospedalieri per i pazienti ricoverati compresi quelli in 
regime di day hospital 


Numero complessivo di analisi chimico-cliniche relative ai 
pazienti ricoverati, compresi quelli in regime di day hospital, per 
cui l'ospedale si è avvalso di strutture esteme 


Numero di giorni medi di attesa (dalla prestazione alla consegna 


dal Farmi Hi pi . +3 27 
del referto) per risposta esami negli ambulatori ospedalieri di 


radiologia per i pazienti ricoverati compresi quelli in regime di day 
hospital 


Numero complessivo di prestazioni radiologiche relative ai 
pazienti ricoverati, compresi quelli in regime di day hospital, per 
cui l'ospedale si è avvalso di strutture esterne 


Numero complessivo di prestazioni effettuate presso ambulatori 
ospedalieri di fisiokinesiterapia e di riabilitazione, nel periodo di 
riferimento, per i pazienti ricoverati compresi quelli in regime di 
day hospital 


Numero di giorni medi di attesa (dalla richiesta della prestazione 
all'inizio del ciclo) per prestazioni presso gli ambulatori 
ospedalieri di fisiokinesiterapia e di riabilitazione ospedalieri per i 
pazienti ricoverati compresi quelli in regime di day hospital 


Numero complessivo di prestazioni di fisiokinesiterapia e di 
riabilitazione relative ai pazienti ricoverati, compresi quelli in 
regime di day hospital, per cui l'ospedale si è avvalso di strutture 
esterne 


Numero complessivo di prestazioni effettuate presso ambulatori 


ospedalieri di ostetricia e ginecologia, nel periodo di riferimento, 
per i pazienti ricoverati compresi quelli in regime di day hospital 
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CODICE 


U40S590 


U40S595 
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DESCRIZIONE 


Numero di giorni medi di attesa 
per risposta esami effettuati presso 
gli ambulatori ospedalieri di 
ostetricia e ginecologia 


Numero di prestazioni di ostetricia 
e ginecologia per cui l'ospedale si 
è avvalso di strutture esterne 


SIGNIFICATO 


Numero di giorni medi di attesa (dalla prestazione alla consegna 
del referto) per risposta agli esami effettuati presso gli ambulatori 
ospedalieri di ostetricia e ginecologia ospedalieri per i pazienti 
ricoverati compresi quelli in regime di day hospital 


Numero complessivo prestazioni di ostetricia e ginecologia 
relative ai pazienti ricoverati, compresi quelli in regime di day 
hospital, per cui l'ospedale si è avvalso di strutture esterne 


aa 
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ASSISTENZA SANITARIA RESIDENZIALE A NON AUTOSUFFICIENTI E 
LUNGODEGENTI STABILIZZATI 


E’ l'attività volta al recupero di autonomia dei soggetti non autosufficienti, il recupero e il 
reinserimento sociale dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e la prevenzione 
dell'aggravamento del danno funzionale per le patologie croniche. 


GLOSSARIO ATTIVITÀ 


ASSR010 - Assistenza in strutture residenziali per non autosufficienti e lungodegenti cronici 
Comprende le attività legate all'assistenza sanitaria di base e riabilitativa, in regime residenziale, ai 
disabili fisici, psichici e sensoriali compresi i pazienti delle strutture ex manicomiali e all'assistenza 
samtaria di base agli anziani degenti in strutture residenziali (comprese le eventuali case di riposo). 


A5SSR020 - Assistenza in comunità terapeutiche per tossicodipendenti a gestione diretta 
Comprende le attività legate all'assistenza sanitaria mabilitativa, 1n regime residenziale, a 
tossicodipendenti ricoverati presso le comunità terapeutiche per tossicodipendenti a gestione diretta. 


A40S120 - Ricerca e studio 


Comprende le attività legate alle ricerche ed agli studi effettuati in materia di assistenza sanitaria 
residenziale a non autosufficienti e lungodegenti stabilizzati 


lu E6 


26-6-1997 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 147 


GLOSSARIO DATI 


CODICE 


US5SR020 


USSR090 


DESCRIZIONE 


Numero di richieste di inserimento 
presso le strutture residenziali per 

non autosufficienti e lungodegenti 
cronici a gestione diretta 


Numero di richieste di inserimento 
presso le comunità terapeutiche 
per tossicodipendenti a gestione 
diretta 


SIGNIFICATO 


Numero complessivo di richieste di inserimento (comprese le 
richieste in lista di attesa e quelle risolte con l’inserimento presso 
strutture situate fuori dal territorio dell’ente) presso le strutture 
residenziali per non autosufficienti e lungodegenti cronici a 
gestione diretta (compresi gli ospedali psichiatrici, le ex strutture 
manicomiali e le case di riposo) nel periodo di riferimento 


Numero complessivo di richieste di inserimento (comprese le 
richieste in lista di attesa e quelle risolte con l'inserimento presso 
strutture situate fuori dal territorio dell’ente) presso le comunità 
terapeutiche per tossicodipendenti a gestione diretta nel periodo di 
riferimento 


PRA: Gs 
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ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE ASSISTENZIALE 


E’ l’attività volta all’organizzazione di servizi generali e di management compresi quelli relativi alla 
raccolta ed elaborazione dei dati per ogni livello assistenziale; comprende inoltre le attività svolte 
presso la Direzione Sanitaria delle Aziende Ospedaliere. 


GLOSSARIO ATTIVITÀ 


A6SA010 - Gestione del personale 

Comprende le attività legate alla gestione del personale dipendente dall'Azienda Sanitaria o 
Ospedaliera sia in termini amministrativi che organizzativi (turnazione, organizzazione dei corsi di 
formazione, prevenzione, rispetto delle norme igieniche). 


A6SA015 - Formazione del personale 
Comprende le attività legate all'aggiornamento tecnico e professionale del personale dell’ente 
tramite la partecipazione a corsi di formazione interni o esterni, convegni e seminari. 


A6SA020 - Gestione bilancio e programmazione finanziaria 

Comprende le attività legate alla formazione, gestione e controllo dei bilanci nonché alla 
registrazione e controllo dei dati di natura economico e finanziaria. 

Comprende inoltre le attività legate alla gestione anagrafica degli assistiti, alla gestione delle 
convenzioni, alla gestione economica delle accettazioni, alla gestione delle cartelle cliniche nonché 
la protocollazione e l'archiviazione, le attività dell'ufficio tecnico e dell'ufficio legale e le attività 
collegate con il controllo di gestione e con il sistema statistico. 


A6SA025 - Gestione amministrativa 

Compren.': le attività svolte dall’ufficio amministrativo dell’ente in termini di segreteria, di 
gestione anagrafica degli assistiti, di gestione economica delle impegnative e delle accettazioni, di 
gestione delle convenzioni con strutture esterne, di gestione dei rimborsi, di gestione dell’archivio e 
del protocollo. 

Comprende inoltre le attività svolte dall’ufficio tecnico e dall’ufficio legale. 


A6SA035 - Gestione del magazzino 

Comprende le attività legate alla gestione del magazzino in termini di movimenti di merce, 
ripristino delle scorte, ecc. e alla gestione degli approvvigionamenti del materiale utilizzato (escluso 
1 medicinali) presso l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera e presso le strutture sanitarie di propria 
competenza. 


A6SA040 - Gestione Sistemi Informativi 
Comprende le attività legate allo sviluppo, al potenziamento ed alla conduzione tecnica e funzionale 
del Sistema Informativo utilizzato presso l'Azienda Sanitaria o Ospedaliera. 


A6SA0S0 - Gestione delle farmacie 
Comprende le attività legate alla gestione delle Farmacie interne agli ospedali in termini di carico e 
scarico dei prodotti medicinali, distribuzione ai reparti ospedalieri, ecc. 


A6SA060 - Gestione delle cartelle cliniche 
Comprende le attività legate alla gestione delle cartelle cliniche in termini di compilazione, 
aggiornamento, archiviazione e produzione delle copie da fornire al paziente dimesso. 


Ci 
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A6SA070 - Acquisto beni e servizi 

Comprende le attività legate alla gestione del processo di acquisizione dei beni, delle attrezzature e 
delle prestazioni necessarie al funzionamento dell’ Amministrazione in termini di determinazione 
del fabbisogno, definizione del piano di approvvigionamento, stipula ed approvazione dei contratti, 
gestione delle convenzioni e degli appalti. 


A6SA080 - Servizi ausiliari 

Comprende le attività legate alla gestione delle strutture dell’ente quali il servizio di custodia e di 
portineria, di pulizia, il servizio di sicurezza, il centralino, la gestione degli impianti e degli 
automezzi, la logistica delle sedi. 


A6SA090 - Servizio statistico 

Comprende le attività legate alla raccolta delle informazioni utili per la valutazione della 
organizzazione e delle attività dell’ente (controllo di gestione) ed alla loro elaborazione ai fini della 
predisposizione di prospetti e moduli statistici da inviare agli organismi che ne abbiano fatto 
richiesta. 
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GLOSSARIO DATI 


CODICE DESCRIZIONE SIGNIFICATO 


U6SA040 |Numero di ordini di acquisto Numero di ordini di acquisto di qualsiasi bene (compresi i 
emessi medicinali) emessi dall'ente nel periodo di riferimento 


U6SA0SO  |Numero di ordini di acquisto evasi | Numero ordini di acquisto di qualsiasi bene (compresi i 
medicinali) evasi, interamente o parzialmente, dall'ente nel periodo 
di riferimento 


U6SA 120 Numero di cartelle cliniche gestite |Numero complessivo di cartelle cliniche gestite dall'ospedale nel 
periodo di riferimento 


U6SA130 |Numero di fatture gestite Numero di fatture gestite dall'ente nel periodo di riferimento 


U6SAI40 |Numero di corsi di formazione / Numero complessivo di corsi di formazione, convegni e seminari 
convegni / seminari organizzati dall’ente nel periodo di riferimento 


UG6SA150 Numero di dipendenti che hanno Numero complessivo di dipendenti dell’ente che hanno partecipato 
partecipato a corsi di formazione/ |a corsi di formazione, convegni e seminari nel periodo di 


convegni / seminari riferimento 
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Via Abruzzo, 4 

TIVOLI 

LIBRERIA MANNELLI 

Viale Mannelli, 10 

VITERBO 

LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 

LIBRERIA “AR” 

Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza NS dell'Orto, 37/38 
GENOVA 

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO 
Via XI Ottobre, 1724R 
IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Viale Matteotti, 43/A-45 

LA SPEZIA 

CARTOLIBRERIA CENTRALE 
Via dei Coli, 5 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA ANTICA E MODERNA 
LORENZELLI 

Viale Giovanni XXIII, 74 
BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste 13 

BRESSO 

CARTOLIBRERIA CORRIDONI 
Via Corrdoni, 11 

BUSTO ARSIZIO 


CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 


Via Mitano, 4 

COMO 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana, 15 

NANI LIBRI E CARTE 

Via Cairoli, 14 

CREMONA 

LIBRERIA DEL CONVEGNO 
Corso Campi, 72 
GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Piazza Risorgimento, 10 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino, & 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Carso Mart Liberazione, 100/A 
LODI 

LA LIBRERIA Sas 

Via Defendente, 32 
MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto |, 32 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galleria Y Emanuale Il, 15 
MONZA 

LIBRERIA DELL ARENGARIO 
Via Mapelli 4 

SONDRIO 

LIBRERIA MAC 

Via Caimi, 14 


È 


Ò 


I 


o 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


VARESE 
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO 
Via Albuzzi, & 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Piazza Cavour, 4/5/6 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 

Largo Crivelli, & 

MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 

PESARO 

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 
Via Mamet, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Viale De Gasperi, 22 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81/83 
LIBRERIA GIURIDICA DI E M 
Via Capriglione, 42-44 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE ICAP 

Via Vittorio Emanuele, 19 
ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

ASTI 

LIBRERIA BORELLI 

Corso V Alfieri 364 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via Italia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Gavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corso Mameli, 55 - Intra 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Gorso VY Emanuele, 16 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P Amedeo, 178/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Piazza Viltaria, 4 

CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO 
Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmiari, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAPIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 

Via Campanella, 24 


Le, 


1°) 


o) 
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TARANTO 
LIBRERIA FUMAROLA 
Corso Italia, 229 


SARDEGNA 


CAGLIARI 

LIBRERIA F LUI DESSI 
Corso V Emanuele, 30/32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto i, 19 
SASSARI 

LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Prazza Castello, 11 


SICILIA 


ACIREALE 

GARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 
LIBRERIA SG C ESSEGICI S a s 
Via Caronda, 8/10 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica dei Tempi, 17 
ALCAMO 

LIBRERIA PIPITONE 

Viale Europa, 61 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto 1, 111 
CASTELVETRANO 
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q Sella, 106/108 
CATANIA 

LIBRERIA ARLIA 

Via Vittorio Emanuele, 62 
LIBRERIA LA PAGLIA 

Vta Etnea, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F_Riso, 56 

ENNA 

LIBRERIA BUSCEMI 

Piazza Vittorio Emanuele, 19 
GIARRE 

LIBRERIA LA SENORITA 
Corsa italia, 132/134 
MESSINA 

LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

PALERMO 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaormosa, 28 

LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA MERCURIO LI CA M 
Piazza S G Bosco, 3 
LIBRERIA SF_FLACCOVIO 
Piazza V E Orlando, 15/19 
LIBRERIA SF FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO 
Viale Ausonia, 76 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 

$. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corsa Italia, B1 


TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
FIRENZE 

LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84/86 R 


LIBRERIA MARZOCCO 

Via de Martell, 22R 
LIBRERIA PIROLA «gia Etruna» 
Via Cavour, 46A 
GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA S ne 

Via Mille, 6/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amadeo, 23/27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/B 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S Paolino, 45/47 
UIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Eurapa 19 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 19 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macalle, 37 


PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICGI 

Via Terma, 5/7 
VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


BOLZANO 

LIBRERIA EUROPA 
Coisu nalla, È 
TRENTO 

LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucc:, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


CONEGLIANO 

CARTOLERIA CANOVA 

Corso Mazzini. 7 

PADOVA 

IL LIBRACCIO 

Via Partalio, 42 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
PrazzaV Emanuele, 2 
TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 

VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I PZS 
S Marco 1893/B - Campo S Fantin 
LIBRERIA GOLDONI 

Via S Marco 4742/43 

VERONA 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 

Via Costa, 5 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G Carducci, 44 

LIBRERIA LE G1$ 

Via Adigetto, 43 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutie le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 


— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 


— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 

Le Inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e 
presso le librerie concessionane. 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, 
inclusi tutti t supplementi ordinari 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 


Gli abbonamenti: annuali hanno decorrenza da! 1° gennaro e termine al 31 dicembre 1997 
1 semestrali dal 1° gennaro al 30 giugno 1997 e dal 1° lughio al 31 dicembre 1997 


1997 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- 
ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 


- annuale L. 440.000 regionali 
- semestrale L. 250.000 - annuale 
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie - semestrale 
DIACONCRE TT MOL LEANSENI Gg atti Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
- annuale L 360.000 destinata ar concorsi indetti dallo Stato e dalle 
- semestrale L 200.000 altre pubbliche amministrazioni 
- annuale 
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con- - semestrale 
tenenti 1 soli provvedimenti non legislativi 
- annuale L. 100.000 Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, 
- semestrale L. 60.000 inclusi tutti 1 supplementi ordinari, ed ai 
fascicoli delle quattro serie speciali 
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale - annuale 
destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte - semestrale 
costituzionale 
- annuale L. 92.500 Tipo F? - Abbonamento ai fascicoli della serie 
- semestrale L. 60.500 gensrale inciust 1 supplementi ordinari 
contenenti 1 provvedimenti legislativi e ar 
Tipo © - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 
destinata agli atti delle Comunita europee (escluso tipo A2) 
- annuale (PI 236.000 - annuale 
- semestrale L. 130.000 - semestrale 


integrando con Ja samma di L. 125.000 : versamento relativo af tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelta s! 
ricevera anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1997 

Prezzo di vendita di un fascicolo della serre generale 

Prezzo di vendita di un fascicalo delle serre special: 1, I e IH, ogni 16 pagine o frazione 

Prezzo dt vendita di un fascicolo delia /Y serie speciafe Concors: ed esami 

Prezza di vendita di un fascicolo indic; mensili, ogni 18 pagine o frazione 

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione 

Supplementi straordinari per la vendita a fascico)ì separati, ogni 16 pagine o frazione 


Abbonamento annuale 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 


Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione 


Abbonamento annuale 


Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 


Prezzo di vendita di un fascicalo 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speclali) 


Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali} 

Vendita singola ogni microtiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale 
Contributo spese per Imballaggio e spedizione raccomandata {da 1 a 10 microfiches) 
NB — Per l'estero | suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


Abbonamento annuale 


Abbonamento semesirale 


PARTE SECONDA - INSERZIONI 


Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine 0 frazione 


Ter 


r 


mr 


L 
L 
L. 


92.000 
59.000 


231.000 
126.000 


950.000 
514.000 


850.000 
450.000 


1.500 
1.500 
2.800 
1.500 
1.500 
1.500 


140.000 
1.500 


91.000 
8.000 


1.300.000 


1.500 
4.000 


410.000 
245.000 
1.550 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita de: fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio 
dei tascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e subordinato alla trasmissione dei dati 
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento 


Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti W (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni Mt (06) 85082150/85082276 - inserzioni Y® (06) 85082146/85082189 
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